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X. JOZEF WILCZEK 


Doktor S. Teologii, Kanonik gremialny Kapituly katedralnej Krakowskićj, bon. Tarnowskiej, 
Profesor emeryt Teologii pasterskiej w biskupiem Seminarpum dyecezalném Tarnowskiém i w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Dziekan i pro- Dziekan wydziału teologicznego w tymże Uniwersytecie, 
Czlonek „Akademii Umiejętności Krakowskiej, 
Obywatel bon. miasta Tarnowa i Prepozyt Kosciola parafialnego 3. Florpana na Kleparzu w Krakowie, 


przeżywszy lat 75, po ciężkićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, w dniu 26 
Września 1880 r. o godzinie wpół do 5 po południu przeniósł się do wieczności. 


Wyprowadzenie zwłok z probostwa ś. Floryana do tegoż Kościoła, nastąpi we Środę d. 29 b. m. o godz. 8 rano, 
zaś po odprawionćm 


NABOŻEŃSTWIE ŻAŁOBNEM 
odprowadzenie na Cmentarz. 


Do oddania ostatnićj posługi zmarłemu, w smutku pogrążeni Krewni, zapraszają Wielebne Duchowieństwo 
1 Szanowna Publiczność. 


